BEN 


Hout voor de RUGLEUNING 


Hout voor de zijkanten 


getekend 


Fredsbouwtekeningen.nl 


Bank zonder leuning (type A) 


Aantal Materiaal 
O4, teigerhout| 30 | 200 |2400 
EE 

EA 


2 


S 
S 
S 
7 [Steigerhout 
S 
S 
S 


m 


teigerhout 

teigerhout 

G 

H 

4 [Steigerhout| 30 | 30 [310 | 

2 [Steigerhout| 30 | 30 [66o | 

N | 2 [Steigerhout| 30 | 30 |eso | 

O | 2 [Steigerhout] 30 | 30 [370 | 

P | 4 [Steigerhout] 30 | 30 [330 | 

* Afmeteingen terplaatse bepalen 
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Bank zonder leuning (type A) 


